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प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


a. 638] नई दिल्‍ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2024/श्रावण 25, 946 
No. 638] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2024/SHRAVANA 25, 946 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 

नई दिल्‍ली, 6 अगस्त, 2024 
संदर्भ: ।॥0-208042//2020-208-8।5 (993).--भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2048 के नियम 5 के 
उपनियम (() के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 

जाने हैं| 


अनुसूची 
bl स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष | प्रतिस्‍्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
a. तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक Tm 
() (2) (3) (4) (5) 
4 | आई एस 04 (भाग 5/अनुभाग 8) : 2024 | 04 अगस्त 2024 लागू नहीं लागू नहीं 


आई एस ओ 7784-3 : 2022 
रंग रोगन, वार्निश और संबंधित उत्पादों के 


5254 GI/2024 (I) 
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लिए नूमेने और परीक्षण की पद्धतियाँ 
भाग 5 यांत्रिक परीक्षण 
अनुभाग 7 अपघर्षक-कागज़ से ढके पहिये 
और रैखिक रूप से प्रत्यागामी परीक्षण 
नमूने द्वारा घर्षण के प्रतिरोध का निर्धारण 


आई 7A68 : 2024 
तैयार मिश्रित रंग रोगन, वायु शुष्क, 
सामान्य प्रयोजन हेतु -- विशिष्टि 
(पाँचवां पुनरीक्षण) 


04 अगस्त 2024 


आई TAI68 : 2046 
तैयार मिश्रित रंग रोगन, वायु शुष्क, 
सामान्य प्रयोजन हेतु -- विशिष्टि 
(चौथा पुनरीक्षण) 


04 फरवरी 2025 


आई एस 354 (भाग ॥) : 2024 
पेंट के लिए रेज़िन -- नूमेने लेने और 


04 अगस्त 2024 


आई एस 354 (भाग 7) - 987 
रंग रोगनों के लिए रेज़िनों के नुमने 


04 फरवरी 2025 


परीक्षण पद्धतियाँ लेने की और परीक्षण पद्धतियाँ 
भाग 7 सामान्य परीक्षण पद्धतियाँ भाग arate परीक्षण पद्धतियाँ 
(तीसरा पुनरीक्षण) (दूसरा पुनरीक्षण) 
आई एस 4763 : 2024 04 अगस्त 2024 आई एस 7763 - 964 0 फरवरी 2025 
कागज़ और पल्‍प बोर्ड के भार -- विशिष्टि कागज़ और TET aS के भार के लिए 
(पहला पुनरीक्षण) विशिष्टि 


आई एस 3025 (भाग 25) : 2024 
जल एवं अपशिष्ट जल के नमूने लेने तथा 
परीक्षण (भौतिक एवं रसायन) की पद्धतियाँ 
भाग 25 क्लोरीन की मांग 
(दूसरा पुनरीक्षण) 


04 अगस्त 2024 


आई एस 3025 (भाग 25) - 986 
जल एवं अपशिष्ट जल के नमूने लेने 
तथा परीक्षण (भौतिक एवं रसायन) 
की पद्धतियाँ 
भाग 25 क्लोरीन की मांग 
(पहला पुनरीक्षण) 


04 फरवरी 2025 


आई एस 3972 (भाग 2/अनुभाग 44) : 
2024 
विट्रियस एनामेलवेयर 
भाग 2 परीक्षण पद्धति 
अनुभाग 77 घर्षण का प्रतिरोध 
(दूसरा पुनरीक्षण) 


04 अगस्त 2024 


आई एस 3972 (भाग 2/अनुभाग 44) 
: 7995 
काँच इनेमल माण्ड के परीक्षण की 
पद्धतियाँ 
भाग 2 परीक्षण पद्धतियाँ 
अनुभाग 7 अपघर्षण के प्रति 
प्रतिरोधिता 
(पहला पुनरीक्षण) 


04 फरवरी 2025 


आई एस 4560 : 2024 
नाइट्रिक अम्ल -- सुरक्षा संहिता 


04 अगस्त 2024 


आई एस 4560 - 4968 
नाइट्रिक अम्ल के लिए सुरक्षा संहिता 


04 फरवरी 2025 


(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 76676 : 2024 04 अगस्त 2024 आई एस 76676 : 2047 0 फरवरी 2025 
पानी के लिए स्टील पाइप-लाईन के पानी के लिए स्टील पाइप-लाईन के 
आंतरिक एवं बाहरी सतहों पर उपयोग के बाहरी एवं आंतरिक सतहों पर 
लिए सॉल्वेंटलेस लिक्वकिड एपॉक्सी सिस्टम उपयोग हेतु विलयकद्रव्य रहित 


-- ff 
(पहला पुनरीक्षण) 


एपोक्सी तंत्र — विशिष्टि 


पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 
[विज्ञापन-/4/असा. (399/2024-25] 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 6th August, 2024 


Ref: HQ-PUB02//2020-PUB-BIS (993).—In pursuance of Sub-rule () of Rule (5) of the Bureau of Indian 
Standards Rules, 208, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are 


given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in 


third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force 


concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 
Sl. No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Indian Date of 
No. Standards Established Establishment Standards to be withdrawn, if | withdrawal 
any 
() (2) (3) (4) (5) 
IS 0 (Part 5/Sec 8) : 2024 
ISO 7784-3 : 2022 
Methods of Sampling and Test for 
Paints, Varnishes and Related 0l August 2024 
Products NA 
Part 5 Mechanical Tests NES 
Section 8 Determination of Resistance 
to Abrasion by Abrasive-Paper 
covered Wheel and Linearly 
Reciprocating Test Specimen 
2 IS 68 : 2024 IS 68 : 20I6 0 February 
Radia Mixed Pame #वी जा? for Ready Mixed Paint, Air Drying 2025 
7 ‘ ols 0I August 2024 for General Purpose — 
General Purpose — Specification Speci : 
(Fifth Revision) pecification 
(Fourth Revision) 
3 IS 354 (Part l) : 2024 IS 354 (Part |) - 987 0 February 
Resins for Paints — Methods of Methods of Sampling and Test for 2025 
Sampling and Test 0l August 2024 Resins for Paints 
Part | General Test Methods Part | General Test Methods 
(Third Revision) (Second Revision) 
js fess IS 2 : 2024 0l August 2024 IS 763 - 96] 0l February 
Hpetanees aaa and Pulp Board Specification for Substances of 2025 
ee pecification Paper and Pulp Board 
(First Revision) 
IS 3025 (Part 25) : 2024 IS 3025 (Part 25) - 986 0 February 
5 Methods of Sampling and Test Methods of Sampling and Test 2025 
(Physical and Chemical) for Water 0l August 2024 (Physical and Chemical) for 
and Wastewater Water and Wastewater 
Part 25 Chlorine Demand Part 25 Chlorine Demand 
(Second Revision) (First Revision) 
i IS 3972 (Part 2/Sec ) : 2024 0l August 2024 IS 3972 (Part 2/Sec I) : 995 0l February 
Witrecus Enainelwars Methods of Test for Vitreous 2025 
Part 2 Test Methods Enamelware 
Section | ] Resistance to Abrasion Secti Part 2 T ent Methods ; 
(Second Revision) ection | ] Resistance to Abrasion 
(First Revision) 
Nitric Acid — Code of Safety 2025 


(First Revision) 


Code of Safety for Nitric Acid 
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IS 6676 : 2024 
Solventless Liquid Epoxy System for 
Application on Interior and Exterior 
Surfaces of Steel Water Pipeline — 

Specification 

(First Revision) 


0l August 2024 


IS 6676 : 20I7 


Pipeline — Specification 


Solventless Liquid Epoxy System 
for Application on Interior and 
Exterior Surfaces of Steel Water 


0 February 
2025 


P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-III/4/Exty./399/2024-25] 
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